ΥΕΑΕΒ ΟΡ 199 
ΒὔωκλΗχ ΟΡ ΡΙΘΡΟΡΤΤΙΟΗΘ ΟΡ ὑπ180ι5π8 
Λλεες 


Ἡ 


ο: 


(σοιτιμῦξρ Ομ 8ΗΕΕ1 ΝΟ. 2) 


οψοὐ Μαώ) 145 11316 τ 8: 82 
νηόν 05 ΩΒΛι ΦύΒΥ. 18 25 3Ι. 20 Ιῶ 35 5 24 8ι 20 15 
ώφηιο ΕΜ ΙΊομΘ ους. 1ο 0 0 9 0 9 ο ο 9 ο 
αἴττευ ΡΌΝ απΑιρ σύπ' 56 12 51 5ο 60 52 Τι Τι 5ι 52 59 

ΤΟΥ ΒΟΘΡΊΊΑΙ, ο ο οοιοο-ιοο ο 
"Ὁ, Τωδλμξ ΠΟΘΡΙΊΑΙ 1ο 11ο 3 αι ο 1 ο 
ἨΕΡΟΠΙΑΤΟΠΥ ο ο 1ο ο ο ο ο ο ο 

το ΕΦΗΙΤΒΙΥΊΔΗΥ (3 ΜΟΙΤΗΒ)ΙΟ18 22 ὁ 29 18 15 3 29 1ι 15 
6. ΟΕ ΊΑΙΥ (6 μομτηϑ)}10 8ι 58 9 16 20 18 20 εἰ 11 184 
ον νεμ!πμμΌΑΗΧΘ μοντ} ο ο 0ο 0 0ο 5 ὅ 1 οι 
ον ει ΓμΠΙΑΆΥ(1ΕΜΟΝΤΗΒ} 9 1ο 1ι Τὶ ο 5 ο 86 τ 
28 10 ΡΛΥΘ ὕΑτι. οι: 1οοο-ι αι 
ΡΑΥΘ. 4ΑΤΗ, 13 18 1212 2 8 39 30 15 1ι 13 

ῬΑ18. ΑΙ. 15 1 338 ται οι 

; ΡΑΥΡ ΟΑΤΙ, ο 15 ο 1 ο ο 1 ο ο ο 
ΠΟ 35 35 ΙΙ 38 65 θἱ ἰδ 60 στ 59 5 
} ΛΑΥ5 011. 20 18 23 15 1ι [0 1δ 21 26 2ι τν 
) ὈΛΥΒ 0Α11, 13.510 511 38.117 3 6 1 
5» ο ο 9ο ο 0ο 9ο ο 0ο 1 οο 
ΟΠΑΜΒΡ 4 30909001 0οοο 1 
ΒΟΠΑΝΟΒΡ-ΙΙΟ ΒΟΒ. ΟΡ 62 59 18 92 99 «15 106 91 ΤΙ δὶ, 9ο 
αὐ Αι) ΟΟΙΠΙΤΈΕΡ 29 5ι ΙΤ 35 8Ι οι 9ἱ 8ο 63. 82 96 

"ἰὼ ΑιιὈ ΣΑΤΡ 62108 95 91 199 1ιὰ 12ι 12ἱ 101 Ημ 156 

λα ΗΕ Ημ ὈΕΡΟΒ1 11 αι ϱ ει ο ο ο 8 
πννου, ΘύΘΕΕΜΡΕΡ 121 100 113 199 110 158 171 10 δὶ 80 100 
ὌρΑι, ΑΥΤΗΦΗΊΤ ΙΒ. 10 19 11 11 ἡ 11 1 9 6 3 3 
ΟΗΑΊΊΟΙ. ΟΡῬΊΟΞΒ οοοοοοιοοο-ι 
ιοοκουτοβ 22 16 16 10 10 11 13 δὲ 1. 16 15 
Ἠμιι ΨΟΙΙΟΗ ὈΕΙΑΒΙΙΕΝΙΒ 18. 1 1 16 1 16 8 319 12 9 
ἩΒΊΒΟ οιοοοοοο ο ο ο 
ΒΟΩΡ 0 0 000 ο 19ο 1οο 


1πτοι8 ὅλη ῬῈΒ ΝΑΕ ΑΥΒ Αχ οι οτι, Αὔα 80 οου Μον θες. 


ο 
33 
ο 


πούλι, 


ΥΕΔΒ ΟΡ 1918 


ΒὔΙΜΛΗΥ ΟΡ ΡΙΘΡΟΘΙΊΙΟΝΒ ΟΡ ΡΗΙΒΟΜΕΠΡ. 


ἈΛΙΕΒ ΟΜΑΝ. 


ακοι“ρ ΕΠΟ άΠΑΙΩ ουν 18 55 {0 51 5ι 39 8 
βονλπτοι ὈΝΌΕΒ Ομ ΧΑ 9 ο 2 ο 
ΠΟΡΑ01ΟΙι ΟµῈ ΥΕΛᾺ 


ΠῚ 
19 28 
ΠΟΒΑΊ1ΟΝ ΙΟ ΥΈΛΗΒ 
πΟ2λύ10ι 3 ΥΕΛΗΡ 


ΒΗΟῚ ΜΑΠΗΑΙΝ 1850ΞΡ. 


ΕΓ; 


ΡΒ ΟΡΈΊΟΕ 


20 

ο 

ο 

ΡΠ} 3Ο ΡΑΣ ΝΕΑ 3 
ο 

ο 

18. ΒΥ ΩΒΑΝΌ ΦῦΒχΧ ο 
ο 


565566 
66-56 οὲξϱο 


ἉμοΏι ΟΡΡΙΟΞΗ 


4Δ1 Ἐπὺ ΜΑΝ Αγά ΝΑΣ σαι σαι Αὔα 


36 


ου »οςφοοξο 


8Εν 008 μον µεο ΠΟΊΛΔ 


31 


9ο οσο νοοᾶἈδο 


31 


9ο ΝΗ-9ο9οο 


δὲν 
9 


9ος οοςοο 


ΠΠ 
η 
220 


ον 


οτµ. 598 ΤοΊ Ίο Του 902 802 909 Τ90 09ο οφ 120 οιο 808 


